t ?■ J 


IX. ^antity of Rain which fell at Barrowby near Leeds ^. 

jBy George Lloyd^ EJq* F. R. S^ 


Read January 31, 178Z. 
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* See Phil, Tranf. vol ..LXVIL. part L p. 512* 




